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SICART - Apparecchio portatile a pile-rete Emerson mod. A 725. Onde medie (550-1588 kc>, onde corte campo 
49 m (6,23-5,94 Me), corte campo 25 m (12,33-11,72 Me). Potenza d’uscita 120 mV. Media frequenza 455 kc/s. 











